(Alpaslan İlköğretim Okulu Müdürlüğü) 


ALPASLAN İLKÖĞRETİM OKULU RENOVASYON ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLADI 


Renovasyon çalışmaları kapsamında okul bahçemizin kalan kısmının 
parke taş döşemesi ve bahçe düzenlenmesi 1 Kasım 2011 tarihinde 
tamamlanmıştır. 


Okulumuzun kalan Atatürk büst alanı dahil toplam 400 m2 lik kalan alan 
kilit taş döşemesi çalışmaları bitirilmiştir. Bu kapsamda Okulumuzun toplam 
1400 m2 alanı kilit taş yapılarak tamamlanmıştır. 


Yapılan çalışmalar kapsamında bahçe ve Okulun diğer birimlerinde 
yapılan çalışmalar için Kurban Bayramından sonra açılışı yapılacaktır. 


